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Esame 


AUTOIMMUNITA' 


Anticorpi anti granulociti neutrofili (ANCA) 
pANCA (perinucleare) 
cANCA (citoplasmatico) 
ANTICORPI ANTI-RI (CERVELLETTO) 
ANTICORPI ANTI-HU (CERVELLETTO) 
ANTICORPI ANTI-YO (CERVELLETTO) 
S-ANTICORPI ANTI AMFIFISINA 
AC.ANTI CERVELLETTO ANTI CV2 
AC.ANTI CERVELLETTO ANTI Ma 
ANTICORPI ANTI MAG (IgM) 
AC. ANTI SOLFATIDI (Ig M) 


lo 
Sistèma Sanitario $ poen 


Firmatario: Dott.ssa. BARBARA MARIA PIROLA Data e ora della firma: 
Rappresentazione di un referto firmato digitalmente, 


x 


Paziente 
Data Nasc / Sesso 


Accettazione del 
Consegnare a 
Via / CAP 
Localita' 

Tel / Fax 
Richiedente 


Assenti 
Assenti 
Assenti 
Assenti 
Assenti 
Assenti 
Assenti 
Assenti 

<1000 
Assenti 


Attenzione dal 16 luglio sono stati variati il metodo analitico e l'intervallo di riferimento. 


VERONELLI LUIGI 
30/03/1947 M 


22/03/2022 10:36 Categoria Referti online 
VERONELLI LUIGI 

VIA PAPA GIOVANNI XXIII 5, 20090 
BUCCINASCO 


01LAB145 PUNTO PRELIEVO PONTI 


U. di Misura 


Il referto è conservato secondo la normativa in vigore 


Valori di Riferimento 


Assenti 
Assenti 
Assenti 
Assenti 
Assenti 
Assenti 
Assenti 
Assenti 
< 1000 
Assenti 


Si rammenta che i risultati degli esami di Laboratorio sono influenzati sia da fenomeni di "variabilità biologica”(diversi livelli della “sostanza” nello stesso soggetto in giorni diversi) sia di "variabilità 
analitica"(risultati diversi per la stessa analisi ripetuta più volte). Quest'ultimo fenomeno è ridotto al minimo dall'uso di tecnologie sofisticate e attento controllo del processo, ma non puo' essere 
completamente azzerato. Inoltre la presenza di farmaci o di altre sostanze interferenti puo', in alcuni casi, provocare una alterazione dei risultati sia in senso positivo che negativo. I medici del Laboratorio 


sono a disposizione per eventuali chiarimenti e/o informazioni interpretative sui risultati. 


LABORATORIO CHE OPERA CON SISTEMA QUALITA' CERTIFICATO A NORMA UNI EN ISO 9001:2015. ENTE CERTIFICATORE: CERTIQUALITY CERTIF. N 1432 


IRCCS OSPEDALE SAN RAFFAELE Via Oigettina 60 - 20132 Milano - Tel. 022643. 1 
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Esame Risultato U. di Misura Valori di Riferimento Metodo 


AUTOMMUNITA' 


Anticorpi anti nucleo (ANA) 

Titolo Assenti Assenti <1:80 
Anticorpi anti antigeni nucleari estraibili (ENA) 

Test di screening Assenti 

La positività al test di screening può essere confermata e valutata attraverso la ricerca degli 

autoanticorpi specifici anti ENA ( SSA Ro52, SSA Ro60, SSB, SM, RNP, SCL70 e Jol) 

Il laboratorio conserverà il campione risultatio positivo al test di screening per un mese ed è 


disponibile, dietro presentazione di ricetta medica, ad eseguire, senza necessità di ripetere il 
prelievo, la ricerca degli autoanticorpi specifici. 


PROTEINE 
S-PROTEINE TOTALI g/L 60.0 - 80.0 


Regione 
tistma Sanitario Lombardia 
Firmatario: Dott. MASSIMO LOCATELLI Data e ora della firma: 25/03/2022 16:41:27. 


Rappresentazione di un referto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005. 
Il referto è conservato secondo la normativa in vigore. 


Si rammenta che i risultati degli esami di Laboratorio sono influenzati sia da fenomeni di "variabilità biologica” (diversi livelli della "sostanza" nello stesso soggetto in giomi diversi) sia di "variabilità 
analitica" (risultati diversi per la stessa analisi ripetuta più volte). Quest'ultimo fenomeno è ridotto al minimo dall'uso di tecnologie sofisticate e attento controllo del processo, ma non puo' essere 
completamente azzerato. Inoltre la presenza di farmaci o di altre sostanze interferenti puo', in alcuni casi, provocare una alterazione dei risultati sia in senso positivo che negativo. I medici del Laboratorio 
sono a disposizione per eventuali chiarimenti e/o informazioni interpretative sui risultati. 


LABORATORIO CHE OPERA CON SISTEMA QUALITA' CERTIFICATO A NORMA UNI EN ISO 9001:2015. ENTE CERTIFICATORE: CERTIQUALITY CERTIF. N 1432 


TRCCS OSPEDALE SAN RAFFAELE Via Olgettina 60 - 20132 Milano - Tel. 022643.1 


